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Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Dr. Samuel de Ranitzbrug in Sarphatistrook 
Burgemeester en wethouders van Amsterdam 
Gelet op: 

a. artikel 108 van de Gemeentewet 

b. artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) 

c. artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011 

d. artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011, 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 5 juli 2016 

• Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 26 februari 2016 

• Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Centrum van 7 april 
2016 

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld: 

• Dr. Samuel de Ranitzbrug (BAG-type kunstwerk) 

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening. 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

A.H.R Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester 
Toelichting op vaststellen Dr. Samuel de Ranitzbrug in de Sarphatistrook 

Door een burger wordt voorgesteld om brug 187 te vernoemen naar Dr. Samuel de Ranitz (1834 - 1913). 
Hij was een Nederlandse arts, studeerde in Groningen en Leiden medicijnen en werd in 1861 stadsdokter 
in Amsterdam, waar hij zich het lot van zieke kinderen aantrok. Na overleg met de hoogleraren G.E. 
Voorhelm Schneevoogt en G.D.L. Huet besloot hij tot een oprichting van een kinderziekenhuis. Met 
steun van enige invloedrijke Amsterdammers kon het ziekenhuis in 1865 aan de Oudezijds Achterburgwal 
worden geopend. Er was een beperkte capaciteit van twaalf bedden. Zeven jaar later werd er een nieuw 
pand aan de Sarphatistraat betrokken. De naam Emma Kinderziekenhuis dateert van 1899, koningin- 
moeder Emma werd in dat jaar beschermvrouwe van het ziekenhuis. 

Het EKZ bleef uiteindelijk 117 jaar lang gevestigd aan de Sarphatistraat, tot december 1988. Momenteel 
is het geïntegreerd in het A.M.C. Brug 187 ligt over de Singelgracht tussen de Mauritskade en de Spi- 
nozastraat. De kant van de Spinozastraat is ook exact de plek waar het Emma Kinderziekenhuis gevestigd 
was. Met het vernoemen van Dr. Samuel de Ranitz met brug 187 wordt de geschiedenis van het Emma 
Kinderziekenhuis vastgelegd. 
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